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di 
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C4, C4A 
C5, C5A 


LI, LtA 

L2 

L3 

L4, L5 
L0, L7 
L8, L9 
FI, F2 

R7, S2 


RICEVITORE 

Condensatore variablle a co- 

mando demoltiplicato . . 3-1973 

Commutatore dl gamma . . 3-2698 

Nucleo per regolazione indut- 

tanze . .. 5-1566 

Supporto elastlco per anten- 

tenna ferrite. 5-1598 

Bobina di antenna O.M. con 

nucleo in ferrite .... 4-2067 

Bobina di antenna 49 m . . 4-2085 

Bobina dl antenna 25 m . . 4-2086 

Bobina oscillator© O. M. . 4-2700 

Bobina oscillatore 49 m . . 4-2701 

Bobina oscillatore 25 m . . 4-20R2 

Filtro per M. F. 5-1731 

Potenziometro 1 MO con in- 
terruttore doppio .... 4-1929 

Commutatore doppio per 
economizzatore pile . . . 4-1961 

Pattino di comando in poli- 

stirolo per economizzatore 4-1938 

Molla di scatto economizzat. 4-1937 

Molla dl ritegno . 5-1941 

Insleme comando scatto e 
flangia di comm, pile-rete 2-2695 

Flangla di commutazione pi- 

_ le-rete. 4-2697 

Spina quadripolare flssa . . 3-2137 

trasformatore di M. F. . . 4-1976 

II trasformatore di M. F. . 4-1977 

Trasformatore di uscita . . 4-2916 

Zoccolo porta-valvola . . . 5-1720 

Altoparlante completo . . . 4-1980 

Manopola per il com. sintonia 3-1931 

Puleggia comando funicelia 

sintonia in polistirolo , . 4-1934 

Manopola per controllo volu¬ 
me ed interruttore . . . 4-1932 

Complesso indice. 5-2099 

Puleggia ottone rinvlofunlc. 5-1946 

Complesso antenna a stilo . 3-1970 


Pomellino terminale per an¬ 
tenna a stilo. 

Complesso contatto per an¬ 
tenna a stilo. 

Attacco batteria anodica . . 
Assieme contatto pos. pila A 
Contatto negativo pila A 
Supporto per contatto nega¬ 
tivo pila A. 

r99 Condens. elettrolitico dop- 
^ 9 pio 90-f 30/uF 150 VI. . . 

r?n Condens. elettrolitico tubo- 
lare 200'uF 25 VI. ... 
Corpo anter. custodia com¬ 
pleto di origlia dor. e mani- 
glia, esclusi: altoparlante, 
antenna stilo e contatto ne¬ 
gativo pila A. 

Chiusura posteriore custodia 

Maniglia. 

Tastino M. 

lastino Cl. 

Tastino C2. 

A LI ME NT AT ORE RETE 

Semjcustodia con spinotti . 
Semicustodia suporiore con 
cambio tensione e vite . 

Spinotto mobile. 

Fusibile. 

Cavetto tripolare. ..... 

Spina quadripolare. 

Corpo isolante inleriore . . 
Corpo isolante superiore . 

Raddrizzatore. 

Resistenza 4200 Q 3 W . . 
Supporto raddrizzatore-resi- 

stenza. 

Trasformatore.i 

Vite a testa isolante ... 
Condensatore a carta 0.025 
MFD. 

160 V L. c.a 


5-1644 

5-2059 

4-2081 

4- 2060 

5- 1897 

4-1933 

4- 1988 

5- 1943 


3-2412 

3-2143 

2-1901 

5-2096 

5-2097 

5-2098 


2- 2635 

3- 2730 
5-2630 
5-2731 

4- 2732 
4-2733 
3-2136 

3- 2135 

4- 2734 

5- 2649 

4-2639 

4- 2727 

5- 2654 










































